Kazimierz Bajon 


NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ i OJCIEC 
AKTOR 


przeżywszy lat 84, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony sw. Sakramentami, 
zmarł dnia 14 stycznia 1974 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu w Prądniku Czerwonym na miejsce wiecznego spoczynku 


nastąpi we czwartek dnia 17 bm. o godz. 11, o czym zawiadamiaja pograzeni w głębokim smutku i zalu: 


ZONA, SYN i RODZINA. 


"Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w dnia o godzinie w kościele parał. w 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUG KOMUNALNYCH 
w Krakowie 
Punkt Usiugewy Nr 1, Rakewitia 26, tel. 90-M 
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